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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICES 


- (1 ) 
No. B3- 3125/ 2011/ MCCH . 

| 23rd June 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of two Dialysis machines for use in Medical College 
Chest Hospital, Mulamkunnathukavu . Details regarding 
the procedure can be obtained from this office during 
working hours . 

Estimated Cost - 12 ,00 ,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 
- Original - 1,800 + 4.04 % VAT. 

Duplicate = 900 + 4.04 % VAT. 
Date from which tender form sale commences 
22 - 7 - 2011. 

Last date and time for issuing tender form 
2 -8 - 2011 , 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
12 -8 -2011 , 2 p . m . 

Date and time at which tender forms will be 
opened - 12 - 8 - 2011, 2 . 30 p . m . 


Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 

50 worth Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply. The Hospital Development Society of 
Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu will 
make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 

- മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശു പ്രതിയില 
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്കാവശ്യമായ 2 ഡയാലിസിസ് 
മെഷീനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 12,00, 000. 


നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,800 + വാറ്റ്. 


പകർപ്പ്- 900 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 - 2011. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 500 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 300 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 -2011. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വില് പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 2 - 8 - 2011, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 8- 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 8 - 2011 , 2.30 മണി. 

- സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 ( അൻപത്) വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ടി 
പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ട താണ്. മെഷീനുകളുടെ 
തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും 
വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

നെ രോഗാശുപത്രിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 2 - 8-2011, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 12 - 8 - 2011 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 8 - 2011 , 2 . 30 മണി. 

- സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 ( അൻപത്) വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ടി 
പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതാണ്. മെഷീനുകളുടെ 
തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും 
ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു 
രോഗാശുപ്രതിയുടെ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആയതിന്റെ തുക 
അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും 
നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


| ( 3 ) 


No . B3 / 3145/ 2011 / MCCH. 

23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of one Flame Photometer for use in Biochemistry lab 
attached to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . Details regarding the procedure can 
be obtained from this office during working hours . 

Estimated Cost - 60 ,000 . 


Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 


No. B3/3143 /2011/ MCCH . 

23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of one Electrolite Analyser for use in Biochemistry lab 
attached to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . Details regarding the procedure can 
be obtained from this office during working hours . 

Estimated Cost -- 2 ,25 ,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original - 500 + VAT. 

Duplicate — 300 + VAT. 
Date from which tender form sale commences 
22 - 7-2011. 

Last date and time for issuing tender form 
2 -8- 2011, 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
12-8- 2011 , 2 p. m . 

Date and time at which tender forms will be 
opened - 12- 8 -2011 , 2 . 30 p . m . 

Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 

50 worth Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply . The Hospital Development Society 
of Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu 
will make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 


Cost of tender form : 

Original - 400 + VAT. 

Duplicate - 200 + VAT. 
Date from which tender form sale commences — 
22 - 7 - 2011. 


Last date and time for issuing tender form 
2-8- 2011, 4 p. m . 

Last date and time for receiving tender form 
12- 8- 2011 , 2 p . m . 

Date and time at which tender forms will be 
opened - 12- 8 - 2011 , 2 . 30 p . m . 


Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 

50 worth Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply. The Hospital Development Society 
of Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu 
will make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് 
അ നലൈസർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 2,25,000. 
നിരതദ്രവ്യം- അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഒരു ഫ്ളെയിം 
ഫോട്ടോമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 


ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 


അടങ്കൽ തുക - 60,000. 


-തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശു 
പ്രതിയിലേക്കാ വ ശ്യ മായ 5 ഇ . സി . ജി . മെഷീനുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 400 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 -2011. 


അടങ്കൽ തുക - 1, 50, 000 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 2 - 8- 2011, 4 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 12 - 8 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 8 - 2011, 2 .30 മണി. 

- സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 ( അൻപത്) വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ടി 
പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതാണ്. മെഷീനുകളുടെ 
ത്യപ്തികരമായ കെമാറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും 
വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു 
രോഗാശുപ്രതിയുടെ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആയതിന്റെ തുക 
അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും 
നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 - 2011. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 2 - 8- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 -8 - 2011, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 12 -8- 2011, 
2.30 മണി. 

- സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 ( അ ൻ പതുമാത്രം) വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ട 
താണ്. മെഷീനുകളുടെ തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും 
പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപ്രതിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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No . B3/ 3146/2011 / MCCH . 

23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of five ECG machines for use in Medical College Chest 
Hospital, Mulamkunnathukavu . Details regarding the 
procedure can be obtained from this office during 
working hours. 

Estimated Cost - 1,50,000. 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original — 400 + VAT. 

Duplicate — 200 + VAT. 
Date from which tender form sale commences 
22 - 7 -2011. 

Last date and time for issuing tender form 
2 -8- 2011, 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender 
12-8 -2011, 2 p. m . 

Date and time at which tender forms will be 
opened -- 12 - 8 - 2011 , 2. 30 p . m . 

Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 
worth 50 Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply. The Hospital Development Society 
of Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu 
will make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 


- (5) 
No. B3 /3147/ 11/ MCCH. 

| 23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of three Endoscopy Biopsy Forceps to Gastroentrology 
Department attached to Medical College Chest Hospital , 
Mulamkunnathukavu . Details regarding the procedure can 
be obtained from this office during working hours. 

Estimated Cost -- 80, 000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + VAT. 

Duplicate - 200 + VAT. 
Date from which tender form sale commences 
22- 7- 2011 . 

Last date and time for issuing tender form 
2-8 -2011, 4 p. m . 

Last date and time for receiving tender 
12 -8- 2011, 2 p . m . 

Date and time at which tender forms will be 
opened - 12 - 8- 2011, 2 . 30 p . m . 

Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected. An agreement in 
worth 50 Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply . The Hospital Development Society 


of Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu 
will make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

The Superintendent , Medical College Chest 
Hospital, Mulamkunnathukavu holds the right to defer or 
to reject tender . 

- ത്യശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശു 
പതിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാ 
വശ്യമായ 3 എന്റോസ്കോപ്പി ബയോപ്സി ഫോർസെപ് 
സുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 80,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ- 400 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 - 2011. 


Date and time at which tender will be opened 
12 -8- 2011 , 2 .30 p. m . - 

Technical bid and price bid has to be submitted . 
separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 
worth 50 Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply . The Hospital Development Society of 
Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu will 
make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 

തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിലെ 
ശ്വാസകോശരോഗ വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 2 നോൺ 
ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 4,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 800 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 400 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 - 2011. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 2- 8 -2011, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 -8 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 8- 2011, 
2 .30 മണി. 


സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും ഗുണ നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 ( അ ൻ പതു മാത്രം) വിലയുള്ള കേരള 
മുദപ്രതത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ട 
താണ്. മെഷീനുകളുടെ ത്യപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും 
പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപ്രതിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വില് പ ന അ വസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 2 - 8- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 8 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 8- 2011, 
2 .30 മണി. 

സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 ( അ ൻ പതു മാത്രം) വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ട 
താണ്. മെഷീനുകളുടെ തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും 
പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപ്രതിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


(6) 


No. B3/3148/ 11 / MCCH . 

23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of two Non -Invasive Ventilators to Pulmonary Department 
attached to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . Details regarding the procedure can 
be obtained from this office during working hours. 

Estimated Cost - 4, 00 , 000. 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original - 800 + VAT. 

Duplicate — 400 + VAT. 
Date from which tender form sale commences 
22- 7-2011. 

Last date and time for issuing tender form 
2-8-2011, 4 p . m. 

Last date and time for receiving tender 
12 -8 - 2011, 2 p . m . 


No. B3/ 3150 /11 / MCCH . 

23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of one Defibrillator cum Pacer for use in Medical College 
Chest Hospital, Mulamkunnathukavu . Details regarding 
the procedure can be obtained from this office during 
working hours. 

Estimated Cost - 4,00,000. 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original - 800 + VAT. 

Duplicate = 400 + VAT. 
Date from which tender form sale commences , 
22 -7- 2011. 


Last date and time for issuing tender form 
2 -8-2011, 4 p. m . 

Last date and time for receiving tender 
12-8- 2011 , 2 p. m . 

Date and time at which tender will be opened 
12 -8 - 2011, 2 . 30 p . m . 

Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 
worth 50 Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply. The Hospital Development Society 
of Medical College Chest Hospital , Mulamkunnathukavu 
will make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 


- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപ്രതി 
യിലേക്കാവശ്യമായ ഒരു ഡിഫിബിലേറ്റർ കം പേസർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


Date from which tender form sale commences 
22 - 7 - 2011 . 

Last date and time for issuing tender form 
2 -8- 2011 , 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender 
12 -8 - 2011 , 2 p . m . 

Date and time at which tender will be opened 
12 -8- 2011 , 2 .30 p. m . 

Technical bid and price bid has to be submitted . 
Separately and if obtuse will be rejected . An agreement in 
worth 50 Kerala Stamp Paper has to be executed before 
effecting the supply . The Hospital Development Society 
of Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu 
will make the payments after satisfactory installation and 
working from the HDS funds. 

- The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 

- മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയി 
ലേക്കാവശ്യമായ ഹാന്റ് ഹെൽഡ്എക്കോ മെഷീൻ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനായിമുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ടി പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 5, 00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,000 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 500 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 


അടങ്കൽ തുക - 4,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 800 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 400 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
22 - 7 - 2011. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വില് പ ന അ വസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 2- 8- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 8 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 12 - 8- 2011, 
2 .30 മണി. 


22 - 7 - 2011 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 2 -8- 2011, 4 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 8 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12- 8- 2011, 
2. 30 മണി. 


-- സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 (രൂപ അൻപതുമാത്രം) വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ട 
താണ്. മെഷീനുകളുടെ തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും 
പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതു 
മാണ്. 50 (രൂപ അൻപതുമാത്രം) വിലയുള്ള കേരള 
മുദപ്രതത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്കുമുമ്പ് കരാറിലേർപ്പെ 
ടേണ്ടതാണ്. മെഷീനുകളുടെ തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും 
പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപ്രതിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


(8 ) 
No. B3 - 3151/11/ MCCH . 

23rd June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of One Hand Echo Machine for use in Medical College 
Chest Hospital, Mulamkunnathukavu . Details regarding 
the procedure can be obtained from this office during 
working hours . 

Estimated Cost - 5,00,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original - 1, 000 + VAT. 
Duplicate — 500 + VAT. 


Office of the Superintendent, 
Mulamkunnathukavu , Thrissur. 


( Sd.) 
Superintendent. 


ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം മൊത്തവിലയുടെ 1 % എന്ന നിരക്കിൽ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതും 50 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
കരാർ നൽകേണ്ടതുമാണ്. സ്വീകരിച്ച ടെണ്ടറുകാരൻ 
സെക്യൂരിറ്റി 5 % ഡെപ്പോസിറ്റ് സഹിതം കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 


Government Mental Health Centre , 
Thrissur. 


(Sd .) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 
No . A5 -1340 / 2011 . 

| 25th June 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Electrolyte Analyzer and Reagents to the Laboratory for 
the year 2011- 12 superscribing Tender No . 1 /2011 - 12 
addressed to the Superintendent, Government Mental 
Health Centre , Thrissur. 

EMD - 3,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 600 + VAT 12.5 %. 

Duplicate - 300 + VAT 12.5 %. 
Date and time of sale of tender form will be started 
from - 18 - 8 -2011, 11 a . m . 


Date and time of sale of tender form will be closed 
24-8 -2011, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
26-8 -2011, 11 a . m . 


Date and time of tenders will be opened — 26 - 8 -2011 , 
11. 30 a. m . 

Every tender should be accompanied by an Earnest 
Money Deposit of 1 % of the toal cost of tendered items 
with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 50 . The 
successful tenders should execute an agreement with 
security deposit as per rules (5 % of the total cost). The 
list of items with specification can be collected from this 
office along with the tender form . 

Further details , if any, required can be had from this 
office during Office hours. 


TENDER NOTICE 
No. S2-13659/2011. 

| 14th June 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Inj. Antihaemophilic Factor VIII 
(Monoclonal filtered ) 150 Vials of the Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted --- No . S2/13659 /11. 

Price of tender (in duplicate ) ST Cash only /Money 
Order - 1 ,125 . 

Date and time of close of sale of tender forms— 
8- 8- 2011 , 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender 
10 - 8 - 2011, 5 p . m . 

| Date and time for opening of tender - 11- 8 - 2011 , 
| 12 Noon. 

Date upto which rates are to be firms— 31- 10 - 2011 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
- Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 

More details can be had from this office . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഇൻജക്ഷൻ ആന്റി ഹീമോഫിലിക് ഫാക്റ്റർ VIII ( മോണോ 

ക്ലോണൽ ഫിൽറ്റെർ ഡ് ) - 150 വയൽ സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുള്ളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്2 / 13659 / 11 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം - 1,125. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 8 - 8 - 2011, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
10 - 8 - 2011, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 11- 8- 2011, 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട തീയതി - 31- 10 - 2011. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


-- തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസറും, ലാബിലേക്ക് പരിശോധന 
നടത്തുന്ന “ റീ ഏജൻസും 2011 - 12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറിന്റെ പുറത്ത് സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, 
തൃശ്ശൂർ-4 എന്ന്ആലേഖനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 3,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 600 + വാറ്റ് 12.5 %. 
പകർപ്പ് - 300 + വാറ്റ് 12 .5 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കൊടുക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 8 - 2011, 11 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 24- 8 - 2011, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
26 - 8- 2011, 11 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 8 - 2011, 
11. 30 മണി. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 . 


( Sd .) 
Superintendent. 


